ELABORACIÓN DIÓXIDO DE CLORO Y SUS 
COMPONENTES PREVIOS 


CLORITO DE SODIO PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN 


z 


LIQUIDA DE 100 MI. 
Solución al 2896 de NaCLO2 es afiadir 40,92 gr a 85,52 ml. 
agua. 


Solución al 2596 de NaCLO2 es afiadir 31,25 gr. a 87,52 ml. 
agua. 


ELABORACIÓN DE SOLUCIÓN LÍQUIDA ÁCIDO CÍTRICO 
100 MI. 


* 70 ml. de 
agua (69.88 gr.) 


Solución líquida al.3396 : 33grs acido c - 80grs de agua 
Si es líquido: 50 ml. ácido -*- 50 ml. Agua 
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ELABORACIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO a 3000 Ppm. 
Vídeo Dr. Andreas Kalker 


PROPORCIONES: 


500 ml de agua. (Luego en su web corrige y pone que es mejor y 
) 


5 ml NaCI2 al 2596 
5 ml de CHL al 496 o Ácido Cítrico al 50 96 


Realiza dos operaciones de mezcla y solución durante de 12 horas 
cada una. 


